Tarifs votes par le conseil communautaire en date du 14 decembre 2012 : 

Controle de conception et d'implantation des installations neuves a 162 € l'un, 
Controle de bonne execution des installations rehabilites a 162 € l'un, 
Controle des installations d'immeuble a la vente a 162 € l'un, 
Controle periodique de bon fonctionnement et d'entretien sur l'existant a 72 € l'un, 
C'est le 2 eme controle qui fait suite au controle diagnostic (l er controle), qui, lui, n'a pas 
l'objet d'une redevance. 


